Agnete Bergstrom (formentlig Bergstr0m eller Bergstrom) 


Dato _ Matrice Titel/Kunstner/Komponist/Tekstforfatter _ Plademserke 


Alle fire optagelser har - ifplge ’’The Lindstom Project” fundet sted i Berlin i juni 1925. Tildelingen 
af KpO matricenumre er mystisk, men ma skyldes, at Pigmynette og Odeon begge tilhprte Lind- 
strom koncernen. Numrene 1-4 ma have vaeret ubrugte, for ellers er alle en-cifrede KpO numre an- 
vendt i 1912. Pigmynette pladerne er 15 cm og skulle derfor ikke have KpO-matricenumre, som an- 
giver (10”) 25 cm. plader. Meget mystisk. 

Der er ikke fundet andre plader med Agnete Bergstrom end disse bprneplader. 


1925.06. 288 Kpol Tingelingelater, Tinsoldater 

Agnete Bergstrom 




1925.06. 


289 Kpo2 


Fra Engeland til Skotland 

Agnete Bergstrom_ 


Pigmynette 1060 


Pigmynette 1060 



1925.06. 290 Kpo3 Bro bro Brille 

Agnete Bergstrom 



1925.06. 291 Kpo4 Jeg en Gard mig bygge vil 

Agnete Bergstrom 



Pigmynette 1061 


Pigmynette 1061 


